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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Uit een exploot d.d. 11 april 2016, door RA. Hastrich, gerechtsdeurwaarder, op verzoek van ABN AMRO 
Hypotheken Groep B.V., handelend onder de naam Direktbank, gevestigd te AMERSFOORT, blijkt dat 
aan Hanifi Qetinkaya, geboren op 02-01-1966, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland 
of elders, de grosse van de notariële akte, houdende een geldlening met hypotheekstelling, op 14 de¬ 
cember 2004 verleden, is betekend, met gelijktijdig bevel om binnen twee dagen de vordering te voldoen. 

Een afschrift van het exploot is verkrijgbaar bij: 

BOSVELD GERECHTSDEURWAARDERS 

RA. Hastrich, P.J.B. Plate en B. van Zanten Gerechtsdeurwaarders 
Plotterweg 26-28 / Postbus 806 (3800 AV) Amersfoort, 
tel. 033-47 00 000. 

Dossier: 1618273 
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